COMUNE DI A MATRICE 

fioT. mC PROVINCIA DI RIETI 

Ordinanza n. 5 dèi 25/8/2016 

Oggetto: Sisma del 24.8.2016. Individuazione ditte di fiducia di questa amministrazione per le 
forniture e i lavori relativi alla prima fase dell'emergenza 

IL SINDACO 


CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il 
giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da 
successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pencolo per 
rincolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. 

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché 
numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici 
pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, 
comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino 
al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in 
conseguenza alP eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016 

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 163 costituisce circostanza di somma urgenza, 
il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),della legge 24 febbraio 1992, n. 
225 per i quali sia stata dichiarato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 
225 del 1992 

CONSIDERATO che in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere 
all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste 
dall’articolo 163 del D.Lgs 50/2016 richiedendo agli operatori economici delle autocertificazione ai 
fini della documentazione del possesso dei requisiti e che gli stessi verranno verificati 
dall’amministrazione in un tempo congruo compatibile con la gestione della situazione di 
emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. 

RITENUTO di dover procedere all'istituzione di un elenco di ditte alle quali poter richiedere,, da 
parte dei soggetti impegnati nella fase di soccorso e prima assistenza alla popolazione nonché di 
allestimento e gestione delle aree/strutture temporanee di accoglienza, anche per le vie brevi, 
piccole forniture di materiali necessarie a svolgere le attività a cui sono preposti nella fase di 
gestione dell'emergenza e delle quali non hanno immediata disponibilità, 

CONSIDERATO che per gli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6 del precitato 
art. 163, è necessario fare riferimento a prezzi disponibili in elenchi ufficiali. 

CONSIDERATO che i fornitori indicati sono dei fornitori di fiducia di questa Amministrazione che 



praticano prezzi in linea con i fornitori presenti sul mercato MEPA per le stesse categorie di 
prodotto, si ritiene di considerare i prezzi offerti quali definitivi per i quali non risulta la necessità di 
procedere ad una specifica valutazione di congruità a valle della fornitura. 

PRESO ATTO che questa Amministrazione, in caso di richieste particolari che esulano la fornitura 
di materiali di utilizzo di piccola entità, • stante il momento di emergenza non è in grado di 
soddisfarle; 

RITENUTO che la procedura è da ritenersi valida nelle more di indicazioni più puntuali fomite dal 
Dipartimento di Protezione Civile e dal Comune; 

ORDINA 

DI APPROVARE l'allegato elenco di ditte di fiducia di questa Amministrazione per 
l’approvvigionamento di forniture di piccola entità necessarie per la gestione delle attività di 
emergenza finalizzate alla fase di soccorso e • prima assistenza alla popolazione nonché di 
allestimento e gestione delle aree strutture/temporanee di accoglienza; 

DI AUTORIZZARE le ditte indicate ad erogare forniture ai seguenti soggetti: 

- Comune 

- Regione Lazio 

- Protezione Civile 

- Croce Rossa 

- Aresll8 

- Forze dell'Ordine 

- Forze Armate 

- Vigili del Fuoco 

- Ordine di Malta (CISOM) 

- ENPAS 

DI DARE ATTO che le ditte provvederanno, in accordo col Comune, alla registrazione del 
personale richiedente la fornitura, alla sottoscrizione delle bolle di consegna, ed alla successiva 
fatturazione intestando le fatture al Comune di Amatrice e raggruppando le forniture per soggetto 
richiedente allegando le relative bolle di consegna sottoscritte 

DI DARE ATTO che nel caso in cui le ditte individuate non siano in grado di offrire il materiale 
richiesto, gli ordini non potranno essere soddisfatti dal Comune i soggetti richiedenti dovranno 
pertanto rivolgersi a diverso soggetto in possesso di adeguata centrale di acquisto presente nelle 
funzioni di coordinamento; 

DI DARE ATTO che la presente procedura è da ritenersi valida nelle more di indicazioni più 




ELEN CO FORNITORI 


SEDE 


AMATRICE 


AMATRICE 


TIPO DI FORNITURA 


FORNITURE INFORMATICHE 


FORNITURE INFORMATICHE 


FERRAMENTA E MATERIALI 
EDILI 


AMATRICE 


FERRAMENTA E MATERIALI 
EDILI 


FERRAMENTA E MATERIALI 
EDILI 


OFFICINA MACCANICA E 
RIMOZIONE MEZZI 


FORNITURA STABILIZZATO, 
RICICLATO E MATERIALI DA 
CAVA 

FORNITURA CARBURANTE 


FORNITURA CARBURANTE 


FORNITURE IDRICHE, LAVORI SU 
RE TI E AUTOSPURGO 

RACCOLTA RIFIUTI, 
DISINFESTAZIONE 

TRASPORTO CARBURANTI 

FORNITURA CARBURANTI 






